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イま用説明書 

ご使用前に 
必、ずお読みくださし、。 






お買い上 I 巧りがとうございます。 

本機は、びシリー ズ、 な - i シリーズで巧った才ート 
フォーカス、み割測ホなどのは術をさらじ発展さ 
せると共に、撮影者の思いどおりの写真が撮れる 
ようじ新たな巧術と理論ら導入し、出来上がった 
写真を楽しむどけでなく、撮影する楽しさも再発 
見していたた'ける才ーロォーカスー眼レフカメラ 
です。 
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•このカメラの機能を充みにま用していたビくた 
めじら、本巧用説明きをご使巧おじわ読みくピ 
さぃ。 

また、わホかけの際には、カメラと一おじお持 
ちじなれば便利です。 

•も'読みじなったをは、保証ま、アフターサービ 
スのこ•案内とともに大切に巧管してください。 
•大切な撮影の前には、試し撮りをして機器が正 
常に機能することをごお認〈ピさし、。 

万一、このカメラの巧巧中に、撮影できなかっ 
たり、不具合がまじた場合の補償じついては 
ごをおください。 

なわ、本書はび- 7 Xi クォーツデー化 AF ズーム Xi 
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撮影早む力の 

(く。しくは23ぺージをご覧くだちい。） 


1 電おを入れまず A レンズを取り付けまず 

電化 (2 CR 5 1個）を、電池まのん ^ レンズのホい指標と、ボディの指 
たの表示じしたがって入れます。 標を合わせてはめ込み、カチッと 

ロックがかかるまで時計方向に回 
します。 




フルオ ー h にしまず 

プログラムセツトボタンを押します。 
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カゾラをちえまず 

写したいものが n じ入るようじ 
カメラを構えると、ピントカ< 合います0 



a 


摄影しまず 

シャツターボタンをゆつくり押し込 
んで撮影します。 






特長 

■操作が簡単 

•カメラを構えたピけで、撮影のための準備（ピント/露出/画角）が終了している（ゼロ 
タイムオート）。 

•被写体の位置を気にせず撮影でき、しかも最適に制御する（ワイドフォーカスエリア& 
14み割ハ ニ カムパターン測光）。 

■上級者譲りのテクニックを楽しめる 

•上級者のノウハウを満載(エキスパートプログラ厶）。 

•複雑な動きの被写体にも対応する（マルチ動体予測制御）。 

■対話するようじカメラをほえる 

•写真の化上がりが予測できる(イメ ージインジケーター）。 

•ファインダーカ、ら目を離すことな〈、作画意図をカメラに伝えることができる（ファインダ 
—スクリーン表示&ダブルダイヤル）。 

標準付属品 ]；^(下のものが入つていますご確認くださし、。 

•アクセサリーシューキャップ I •ネックストラップ 


おりせけ方 

反対側も同様に取りがけます。 


図のようじストラップじ 
収納できます。 


•アイピースカップ •使用説明書 

• 仮巧証書(アンヶートカード') 

※アンケートじご記入の上、記載のを巧までも'送り〈ださい。 
• ァ フターサー ビスのご案内 
•リチウム電池 2 CR 5 1個 






已 


この章では撮影に 
入る前の華億を 
説明しています。 


はじめに 
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各部の名称 

ボデイ 


* 傷つけたり、巧したりしないでくピさい。 


ボディ表示部一 
力ードキ- 

シャッターボタン 


-内がフフツンユ 

才ートロックアクセサリーシュー 

I -プログラムセットボタン 



前ダイヤル- 


-メインスイッチ 


ダリップセンサー 


ワイドビュー 
ファインダ 


ストラップ取り付け部 


AF 補助光 
発光部/ 
セルフ 
タイマ— 
ランプ 


フフツンユ 


AE ロックボタンー 
アイ ピース カップ 


アイセンサー: 


裏ぶた信号を点 










各部の名称 

ボディ表示 


①③③ 



⑩⑩⑩〇)⑩颇⑩ 


①撮影モード表示 

P : プログラム AE 
Pa :イメージシフト 
Ps :イメージシフト 

A : 絞り優先 AE 
S : シャッターま度優先 AE 
M : マニュアル 
③フォーカスエリア 表示 
ILJJ :ワイドフォーカスエリア 
I - I : 口ーカルフオーカスエリア 


③ フラッシュモード表示 
ら AUTO :自動発光 

が UTD ブリ発光イ寸き自動発光 
4 :プリ発光なし発光 
44 :プリ発光イ寸き発光 
OFF ち：発光禁止 

ろち：ワイヤレスフラッシュ 
りほ互に点滅します） 

④ に0 ( フイルムをを)感度表示 

⑥ 電ホ容量表示 
巧)セットマーク 

⑦ セルフタイマーマーク 
® 巻き上げモード表示 

口 ：1コ7 撮影 
"马：連続撮影 H 
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d :連続撮影 L 


③フイルムカウンター 
⑩フイルム マー ク 
⑩露出補正表示 

:贷シャツターま度/ 

フイルム感度/ 

口ーカルフォーカスエリア表示 

因)測光方式表示 
nnn :14み割 バニ カムバターン測ホ 
m :スポット測ホ 

〇露出捕正マーク 
贷力ードマーク 
贷絞り値/露出補正値表示 
贷パト □— ネマーク 


ファインター表71^ 


各部の名称 



な * み tlPASSSa みをぷ SaelI 


00 の瓜瓜 


ホをを 


ファインタースク U —ン 
〇ファンクション1表示 
I '。叫 :撮影モード表示 
r ^: 露出お正表示 
0前ダイヤルマーク 
0ファンクション2表示 
I I :フォーカスエリア表示 
nrm :測光方式表示 
〇イメージサイズロック表示 
0後ダイヤルマーク 
0ワイドフオーカ スフレーム 
(カメラ横位置巧） 

〇ワイド フオ- カ スフレー ム 
(カメラ雜位置用） 


©口ーカルフオーカスフレーム 

©ワイドビューファインダー 
撮影画枠 

⑩マニュアルフォーカス表示 
のヮィドむースィンダー表示 
のパノラマフレーム 
めスポット測光フレーム 
のイメージインジケーター 
11111 . 

:背景インジケーター 

^ Mill ^ 

:動感インジケーター 


スク IJ ーン外表示部 

のフラッシュ撮影表示 

⑩フラッシュ充電完了/ 

調光確認表示 

の手ぶれ表示 
⑩フォーカス表示 
の撮霞モード表示 

孤 シャッターま 度/ 

フイルム感度表示 
ゆメ ーター ドマニュアル表示 
©おり値/露出補正表示 
®AE ロックマーク 
ゆ露出お正表示 



•IMAGE LOCK I MOPE K ♦ 

厂 V- > 、 
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胃池室のふたを開けます。 ^室のふたの表示じしたがつ 

耀;也室開放レバーを矢印の方向へ押しま と 電池を入れます0 
す。 


^室のふたを閉じます。 

，章 


リチウム電池じついてのま意 

•リチウム電化はあ温時の特性じら優れていますが、0でな下では電化特性がやや化下します。’ 
きし、ところでご使用じなるときは、カメラや予備の電池を保;思しながら撮影してくどさし、。なお、低 
温のためじ特性が低下した電;也でも、常温に戻ればせ能は回復します。 

• 長期間カメラを巧巧しないときは、電池をおき取って保管してくピさい。 

• 電化の製造後の経過巧間により、新品電;也でら撮影可能本数がせ能表と異なる場をがありま 
す。 

また長期間の旅斤や、きし、ところで巧巧するときじは、予備の電;也をご用意くださし、。 
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•電她主义の中へ巧入したり、シヨート、分巧、充電は絶対じしないでくださし、。破裂、発义 
のおそれがあります。 


電池容量をチェックします 

メインスイッチを LOCK から ON 【二すると、カメラが’電化容量をチェックし、ホ’ディ表 
示部に表示します。 

もしボディ表示部に何も表示されない場合は、電池の向きを確認してくださし、。 

□1 電池容量は充分じあります。 （4 秒間点灯） 

□ 巧しし、電池を用意してください。 （4 秒間点灯) 


新しい電池と交換してください。（点滅） 
この状態でも、④の状態までは動きます。 

新しい電池と交換してくどさい。（点滅） 
撮影できません。 

♦③@は、シャッターボタンを軽くキ甲したときも表示されます。 

•④は、メインスイッチが LOCK のときも点滅します。 
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レンズの取 0 付け 


レンズの取0外し 



イキヤツプ、レンズの後ろキヤッ 
外します。 

矢印の方向に回して外します。 


ズとカメラの ホい 指標を合わ 
はめ込み、カチッと音がするま 
で失印方向に回します。 



於; 


’ンスイッチを LOCK じします 0 

•ム Xi レンズは最もコンパクトな状態 
じなります。 



•^ズ交換ボタンを押したまま、レン 
識図の方向に止まるまで回し引 
き出します。 


•レンズが正しく取り化れられていないときは、メインスイッチを ON じするとファインダースクリーンじ 
" M . FOCUS " と表示します。このときはらう一度2の操巧を巧なってください。’ 

•レンズとカメラ間の刻言が正しく.巧なわれていない状態（レンズが取り外され てし、 るときや正しく取 
りがけられていないとき、または AF レンズ信号を点が巧れているときなど）では、絞り値表示が 
じなり、フイルムが入っている場合は、誤動作を巧ぐためシャツターが巧れない仕組みじなっ 
ています。したがって、’天体望遠鏡などじカメラを取りかけたときはシャツターが切れませんので、わ 
ぶくのサービスセンターまたはサービスステーシヨンにお問い合わせくどさい。 
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フイルムを入れまず 



• シャツター幕には、手やフイルムの先が巧れ 
ないようじま意してくピさい。 

•フイルムのホし入れは、直射日光を避けて 
斤なって'ください。 

•巧めてカメラをご使用じなるときは、フイルム. 
を入れる前に裏ぶたの巧側にある巧譲シー 
卜をあり除いてくビさい。 



フイルムを入れまず 













MShbuS^ 









S レムの先端をホい指標に合わ豪!;たを閉じます。 
^プロケットの歯とフイルムの ^ 


巧を!垣み合わせます。 

•フイルムが浮き上がらないようじパ阳ーネ 
.を押えてください。 



鬥 f シスイッチを ON じします。 

ルムが自動的じをき上げられ、フイル 
厶カウンターじ T ’ が表示されます> 


•フイルム感度が表示されます。 


VC3P 

• フイルムが正しく送られていない場合は、フイルムカウンターは0 
.のまま点巧し、カメラは作動しません。このような場合は、もう-度 
フイルムを入れ直してください。 
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フイルムの卷さ戻し 


フイルムの最後のコマを撮影すると、自動的にをき戾しが始まります。 



し完了です。 • 裏ぶた開巧い、'—を押し下げて裏ぶたを 

開けます。 


もし、フイルムを最後のコマまで撮影せずに途中で取り出すときは 



みードホルダー内の途夕•ザルムカウンターが たを開けて、フイ 

柴卷き戻しボタンを押 なり、パトローネ^を取り出します。 

します。 マークが点巧したら巻 •裏ぶた開放レバーを下げ 

•をき戻しが始まります。 き戻し完了て'す。 て裏ぶたを開けます。 

■カスタムカー KXi をほうと、巻き戻し完了時、フイルムの先端をかし残すことができます。 
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フイルム感度の設定と変更 


このカメラは、 DX コード付きフイルムの場合フイルムじがいている DX コードを読 
み取り、自動的にフイルム惑度の設定をしますので通常はかまありません。 

もし 、 DX コードのせいていないフイル厶やフイル厶感度を変更してわ巧いじなる場合 
は、ム义下の要領でフイル厶感度の設定および変更を行なってくださし、。 




3f- ド ホルダー 内のに0ボタンを押 

i す。 

• ボテ V 表示部とスクリーン外表示部に今設 
定されて いるフイルム 感度が表示され、設 


をできる巧態になります。 


‘イヤルまたは後ダイヤルを回し 
望のフイルム感度を表示させ 

ます。 

♦に0ボタンをもう一を押して設をを終了しま 
す。 

•設を後 4 秒間操作しないと自動的に設を 
を終了します。 


曾 

• DX コードの無いフイルムは、前回のに0感度（工場出荷時はに01阳)じ設定されます。 

•設を可能なフイルム感度は、に06〜6400です。 

•撮影時でも旧0ボタンを押せば、フイルム感度を確認することができます。 

■カスタムカー HXi を巧うと、 DX コードせきフイルムを入れ、手動でフイルム感度を変更すると、次に 
同じフイルム感度の DX コードせきフイルムを入れたときも自動的にフイルム感度を前回の設定ど 
わりに変更する機能(フイルム感度を更記憶機能)を巧うことができます。 
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カゾラの構え方 


ゼロタイムオー h 


カメラがみしでも動くとぶれた写真じなりやすいので、図のようじカメラをしっか 
りと構えてください。 


横位置 

•片目はアイピースじピッタリつけます。 
♦脇をしめます。 

•左手は、レンズを支えるようじします。 


手ぶれ表示について 



•片足を軽く踏み出し、上半身を安をさ 
せます 

•建物や壁にもたれたり、机などじがを 
つくようじしても、効果があります。 



a -7 Xi はカメラを構えると同時に撮影 
の準備を完了するゼロタイムオートを 
搭載してぃます。メインスイッチを ON じ 
した後、グリップを握り（グリップセンサ 
-じ触れて）、ファインダーを號くとファ 
インダー下部じあるアイセンサ-がフ 
ァインダーを蜗ぃてぃることを検知し 
カメラが自動的に面角の設定*、ピン 
卜合わせ、露出（シャッターま度と絞り 
の組み合わせ）の決定をします。この機 
能をゼロタイムオートと言し、ます。 

※画巧の設定は、 AF ズーム Xh ンリーズのズ ー 
ムレンズを使って、メインスイッチを ON じし 
て最初じカメラを構えたときに斤なぃます。 
この機能を才ートスタンバイズ-ムい SZ ) 
と呼びます。（詳しくは78ベージをご覧くた' 
さい） 


を 

•手袋などをしているときは、グリップセンサーじ独れていてら、ゼロタイムオートははたらきません。 
•このときはシャッターボタンを半押し (21 ページ参照）してくた•さい。ピント合わせと露出のま定が 
巧なわれます。 ただしオー トスタンバイズームは働きません。 

•サングラスをかけていると、その種類じよっては、ゼロタイムオートがはたらかないことがあります。 
これはアイセンサーカ;ファインダーを爾いていることを検巧できないためて•す。サングラスを外して 
お使いください。 



シャツ ターま度が遅くなる（暗いシーン I 一一 ] 

など）場合や、望遠レンズを使う場合 

などは、手ぶれが起こりやすくなります。このような場合は、スクリーン外表示部の 
手ぶれ表示が点滅してお知らせします。兰脚を使って撮影してくピさい。 


◎ 

■カスタムカー KXi を使うと、グリップセンサーじ触れなくてもゼロタイムオートをはたらかせることが 
できます。 
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乂インスイッチ 

メインスイッチは、 LOCK と ON の切り 
替えまです。 

LOCK . カメラの電源が切れ、 

すべての 作動が停止 
し、不用意じシャッター 
が切れる のを防止し ま 
す。 

ON . カメラの電源が入り作 

動します。また、 ON じす 
ると同時に電池の容量 
チェックを行ないます。 

シャッターボタン 

シャッターボタンをゆべり押し込んでください。途中でクリック（かし重くなる位置） 
があります。本書では、ここまで押し込むことを"半押し’’、と呼びます。 

シャッターボタンは、この半押しの状態と完全に押し込んだ状態のときで働きが 
違います。 

半押しすると 

•写すらのが止まっている場合、ピント露出が固をされます。 
•アイスタートが作動しないとき （20 ぺージ参照）じピント合わ 
せと露出のホ定が斤なわれます。 


完全に押し込むと、シャツターが切れ撮影します。 




レフカ乂ラヴ初めての方、 
気庭に撮影したし、方は、 
こ轉をお読みください。 


薑本的な撮影 








基本的な撮影 


基本的な撮影 


フルオート撮影は、ピントさわせ、露出のみ定、フラッシュの発光する/しない、画 
角の設をなどをカメラが自動的に判断して撮影する方法です。 



イインスイッチを ON じします。 



グラムセットボタンを押します。 

グラムセットボタンの機能じついては、 
29ページを参照してくピさい。 



たいものが。じ入るようじカメ 
ぇます。 

• ピ'ノト合わせ、測ホ、ズーミングが自動的に巧 
なわれます。 

•スクリー表示部のフォーカス表不がピント 
の状態をお知らせします。 

• 轉が点灯して写すものにピントが合って 
いることを知らせます。 

• • の点灯は写すものが止まっている場 
合にピントが固定されていることを知らせ 
ます。 

■ピントが合わないときは€》が点灯、また 
は • が点ミ咸します。 




•撮影後、フイルムは自動的に次のコマに 
巻き上げられます。 


ピントが合ってし、なし义撮影できません。ピント 
力、’合わないときは、33ページを見てください。 
•スクリーン外表示部とボディ表示部に、選択さ 
れたシャが一®®と絞り値力《表示されます。 
•スクリーン外表示部のがマークが点灯する 
と、フラッシュ撮影することをそ口らせてし、ます。 
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基本的な撮影_ 

フラッシュにつし、て 

•フラッシュがか要な場合はスクリーン外表示部のがマークが点灯し、撮影 
時に自動的に発光します。 

•フラッシュが下がっているときは、シャッターボタンを半押しすると上がります。 
•フラッシュの充電が完了していないと、撮影できません。スクリーン外表示部の 
または i マークが点灯するまでお待ちくピさい。 

•撮影後、適正露出が得られると、スクリーン外表示部のまたは i マー 
クが点滅します。 

• 撮影終了後、手でフラッシュを押し下げてくピさい。 

を 

• フラッシュ巧影をする場をは、レンズフードを外してください。フラッシュホが追られ下部が暗くなる 
ことがホります„ 
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ズー ミンク 


AF ズーム Xi レンズを取り付けたとさ 

このカメラと Xi シリーズのレンズを組み合わせて使用すると、ズームリングを10°の 
角度内で軽く回すピけで、電動のズーミングができます（これをパワ-ズ-ムと 
言います）。 



ングの回す角度じよって、ズーミン 
グのま度がをわります。 

■カメラカ、ら見て時計方向に操けリングを回 
すと望遠側に、反時計方向に回すと広ち 
側にズーミングします。 


：||^^の面ちじなれば、ズームリング 
をがします。 

(ズームリンダがもとの位置に戻り、ズーミン 
ダが停止します。 


Xim 外の AF ズームレンズを取り付けたとき 

パワーズームできません。ズームリングを回して、希望の画角じしてください。 
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AF 補助光 



写すものが巧く、明暗差（コントラスト） 
が化い場合は、自動的にホ色の AF 
補巧光が発光します。 

AF 補助光での測お可能範囲は、約 
0.9 〜 9 m です。 


信！ 

•カメラを街えたときじ、 AF 補田)ホ発光部を覆わないようじしてくた•さい。 

• 4ド補助光は、みドマクローブ3乂-けゎょび焦点ぉ雜班〇111111]>义上のレンズかドズーム1孤-3朋ド4.5- 
5.6、 AF ズーム巧-30 0 F 4. 5 - 5. 6を除く）では発化しません。 
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セルフタイマー 




ド ホルダー を開きます。 


ピ>卜を合わせ、シャツターボタンを 
が授込みます。 


がぞ f 表示部に〇マークが出るまて； 
纖フタイマーボタンを数回押します。 


•セルフタイマーランプが点滅し、約10秒を 
じ撮影されます。 

•撮影後、セルフタイマーは巧除されます。 


◎ 

•作動中のセルフタイマ—.を止めるじは、メインスイッチを LOCK じしてくビさし、。 

• セルフタイマーの解除は、上記のようじしてセルフタイマーの巧動を止めてから、セルフタイマ-ボ 
タンを揉作するか、プロダラムセットボタンを押します。プログラムセットボタンを押すと、その化の設 
をもをわります (29 ぺージ参照)。 


信! 


•いっきにシャッターボタンを巧し込まないでくた•さい。ピントがをわないことがありま不 
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プ□クラムセツ h ボタン 



•カスタムカーが i (别販壳）を使巧すると、プログラムセットボタンを押したをのカメラの状態を変更 


すること々、‘できます> 


《1份割ノにカムパターン測光につし、て 


このカメラは下図に示すようじ、撮影画面内に13個 
のハニ カム （ハチの 巣）形状の測光素子とその周 
囲の測光素子の合計14個の測光素子を配置して 
多み割測光をしています 
これを14み割ハニカムパターン測光と呼びます。 
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曰巧け•時間の写し化み 




モードボタンを押して、写し込みたい日付け、時 
間を選びます。 

■モードボタンを押すたびじ、表示は W 下のようじをわります。 
r 年.月.日 J モード 「日.時•々_!モード 「写し込みなし」 



撮影します 

•撮影後、データ表示パネルのし」が約2秒、間点滅して、写 
し込まれたことを示します。 


を 

•撮影時、写し込み位置に B 月るいを煙や白い壁など)がある 
と、文字が読みじくくなることがあります。 
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写し込み位置 



わおよその写し込み位置 


• 2019 年に巧3旧までの日せが記憶しています。 

• 13032 へ"，の仍フイルムをご使用ください。それなかのフイル厶は、きれいじ写し込めないことがありまホ 
•写し込みのま度は、フイルムの種類や温度などのを件じよって、若干異なります。 

•このカメラの温度が、0でが下または班でた L とじなるところて 1よ、きれいに写し込めなし、ことがあります。 
•複写用フイルム、ポラロイト巧願スライド用フイルム、ホ外線フイルムなどは、一お用フイルムと特 
せが違うためじ、きれいに写し込めませんので、写し込まないでください。 


データ用電池の交換巧用する電池: CR 20 2 5 1個 

写し込んだ文字が薄い場合は、電池を交換してくピさい。 



I 池まのふたを開けます。 

|^■の方向じ押して、手前じ引きま t ; 


胃を+側を上じして入れます。 

，けがぶ 

ふたを巧めます。 

•，: e 郁を差し込んて•から、左部を押し込みます。 
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曰付け•時間の写し込み 


日付け•時間の修正 



ドボタンを押して、修正したい表示を選びま 


クトボタンを押して、修正したい数字を点滅さ 

• 表示部のブ J ントマークが消'え、修正中であることを示します。 
•セレクトボタンを押すたびじ、年一月一日または時一み一 
秒（： ） の順に点滅する数字がをわります。 

• 点滅している数字の修正がなければ、もう一度セレクトボタ 
ンを押してくた'さい。 






ストボタンを押して、正しい数字に合わせます。 

ゎストボタンも押し給けると.おずはま続的じをわります。 
•秒を時報に合わせるじは、（： ） を点滅させ、時報に合わせ 
てアジャストボタンを押します> 


1。:!； . ；.•.，■扣如山.:；;.:：南 !• 



の点滅が点灯じなるまで、セレクトボタンを 
け。 


♦表示部のブ J ントマークが点灯し、修正の終了を不します。 
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オー s フォーカスの苦手な被写体 

な下のような被写体は、才ートフオーカスでピントが合いじくい場合があります。 
このような場合は40ぺージのフオーカスロック撮影や43ぺージの手動じよるピント 
合わせを巧なって < ださい。 




太陽のようじ明るすぎる被写体やまのボデ 青空など遠くて ( AF 補助光の届かない）、明 

イ、水面など反射している被写体 暗差（コントラスト）のない被写体 



繰り返しバターンのま続する被写体 



写真の描写を変えるには 


化上った写真の背景のボケ具合や動く被写体の動感などの描写は、絞りやシ 
ャツ ターま度じよって変わります。 

これらの巧写は撮影時に予想することが難し〈、狙いどおりの巧写を得るじは熟 
巧が必要です。 

イメージインジケーターは、このような撮影者の意図を生かした写真を撮るための 
手助けをします。 

イメージインジケーターは、背景のボケの程をを表す背景インジケーターと、写し 
たいもの（被写体と言います）の動く程度を表す動感インジケーターの2種類が 
あります。 

インジケーターをおりじ、絞りやシャツターま度を変えることじよって、描写を思い 
どおりじをえてみてください。 


背景インジケーターょ 


瓜 


P (プログラム A ロモード 
Pa シフト 

A (絞り優先 AE ) モード 


で表示 
されます。 


動感インジケーター 






Ps シフト I で表示 

S (シャッタ-髓獻 AE ) モード j されます。 


侵! 


■フラッシュ撮影する場合、イメージインジケーターは巧えません（表示されません)。 


イ X —ジインジケーターを消ずとさは 

1メインスイッチを LOCK じします。 

2プログラム七ットボタンを押しながら、メインスイッチを ON じしてくどさい。 

•再度同じ操作をすると、再び表示されます。 
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イ y —ジインジケーター 


背景インジケーター 

背景インジケー^—は、 ■ の示す位置が忍二なるほど背景のボケは大きく、右になる 
ほど旨景がシャープじなります〇ポートレ■卜写真は、背景をぼかす(インジケーターの指 
示がちじある)ことじわて、被写体を浮き立た甘、また記念撮影は、背景までシ^プ 
じピントを合わせる(インジケーターの指示が右じある)ときれいじ仕上がります0 

インジケーターのを々の位置でのボケ具合は、が下の作例写真を参考にして下さい。 



イメージインジケー ター 


撮影の例 



ルオート撮影の状態で被写体に 
ントを合わせます。 

このとき背景インジケーターは図のようじ 
なっています。 


I ジケーターが希望の位置じな 
&じ、後ダイヤルを回します。 

& 

ルンズの明るさ爛放 FNa ) や撮影距離、 
焦点巧なじより、ホ望の表示が得られな 
い場合がありまん 


/夕ーボタンを押し込んで撮影 


を 

•巧写かと背景がぶすぎると、仕上がった写真のボケ具をが左のか例写真と異なる場合があり 






イメージインジケーター 




動感インジケーター 

動感インジケーターは、動いている坡写体を撮影する場合に、被写体が止まって 
写るか、流れて写るかの程度を示します。 

例えばジャンプしてし、る人を写す場合、インジケーターが右にあると人は止まって 
写り、インジケーターが左にあると人は流れて写ります。このようじ動感インジケー 
夕一じよって、シャツター速度じよる効果 (動いている被写体が止まるか、流れる 
力、）を？1誘:すること力でて'’きます0 





イメージインジケーター 


撮影の例 



t 才ートの状態で被写体にピント 
わせます。 

•このときは背景インジケーターが表示され 
ています。 


ザ^イヤルを回し、インジケーターを 
み4します。 

• 背景インジケーターが動感インジケーター 
に 変わります。 

控 I 

• レンズや明るさ（拥放 FNo .) や焦点巧離な 
どじより、ホ望の表示が得られない場合 
があります。 



ターボタンを押し込んで撮影 


^1 

•被写体が静止していたり動く速度が邏すぎる場合(動きのない被写体の場合)、動感インジケー 
ターは使えません。 
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廠用的な撮影 


ピン h の固定 


フォーカス□ツク撮影 

巧写体をフォーカスフレームのか側じして撮影するときなど簡単な揉作で、ピント 
を固定することが’できます0 



さしたい構図を巧めます。 



鸿ッターボタンを半押ししたまま、 

離 

をもとにもどします。 


ッターボタンをさらじ押し込んで 
ルます。 


Z 


卜を合わせたいものにピントを合 
シャツ タ-ボタンを半押しします。 


•フォーカス表示参が点灯します> 


• ピントが固定されます(フォーカスロックと 


言います)。 


泣 

• シャッターボタンから指を難すと、フォーカ 
スロックは解除されます。 


•動いている被写体の場合、フォーカスロッ 
クはできません。 

• フォーカスロック後ズーミングをした場合 
は、再度ピントを合わせなおしてください。 
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ピン K の固定 


フォーカスホールド 《フオーカスホールドボタン 

前述のフオーカスロックと同様に、レンズの操作でもピントを一時的に固をさ甘る 
ある場巧に固定しておき、被写体がその場所じきたとき撮影する置きピン撮影 
AF ズーム Xi レンズの場合 




図をみめます。 



体にピントを合わ甘シャッター 
ンを半押しします。 



的!ズの 

ぶます。 


のズームリングをカメラ側に 


• ピントが固まされ、ファインダースクリーン 
じ" M . FOCUS " と表示されます。 

•シ ヤツ ターボタン カ、 らおを巧してもピントは 
固をされています。 
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ムリングを手前に引いたまま、 
をもどし撮影します。 


ピン K の固定 


付き AF レンス Xi レンズ、た(外のレンスよ、フオーカスホールドはできません。 


ことができます。この方まは、あらかじめピントを 
などに使うことが'て’‘きます0 

フオーカスホールドボタン付き AF レンズの場合 





^卜が’固まされ、ファインダースクリ 
^二‘‘ M . FOCUS ” と表示されぶす0 


^1- カスホールドボタンを押したま 
^図をもどし撮影します。 


を 

• 14み割ハニカムバターン測光を選んでい 
ると フォーカス ホールドすると、ピントと同 
時に測光値も固定します。フォーカスホー 
ルドしたままで続けて攝おする場合、 被写 
体の明るさが変わると、適正露出が得ら 
れないことがあります。 
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手動によるピントをねせ 

AF ズーム Xi レンズを取り付けたとさ 

才一口才ーカスでピントが合わない場合や、ピントを意図的じずらして撮影する 
場合は、電動でのピント合わせ（パワーフォーカスと言います）をしてください。 



•マニュアル(手動）フオーカスに切り替わり 
ます。 


•ファインダースクリーンじ" M . FOCUS " と表 
示されます。 




•ちじ回すと近距離のらのじ、左に回すと、 
遠距離のものにピントが合います。 

•才ートフォーカスでピントが合うような被写 
体の場合は、フォーカス表示•が点灯して 
ピントが合ったことをも'知らせします。 

体力 もっともはっきり見えるとこ 
ズームリングから手を；故します 0 
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__手動によるピント合わせ 

AF ズーム Xi が外のなレンズを取り付けたとさ 

/巧ーフォーカスはできません。手動でのピント合わせを巧なってくださし、。 



ちをラのフオーカスモードスイッチをがズ先端のフオーカスリングを回 
1•押し下げます。 ！!&：：>卜を合わ甘ます。 

•マニュアル(手動）フォーカスに切り替わり •右に回すとを距離側に、ちじ回すと、遠距 

ます。 離側にピントが合います。 

•ファインダースクリーンじ" M . FOCUS " と表 • 才ーロォーカスでピントが合うような被写 

示されます。 体の場合は、フォーカス表示が点灯してピ 

ントが合ったことをも'知らせします。 

を 

•14 分•割ハニカ厶バターン測光は、才-トフォ—カスと連動しているため、フオ-カスモ—ドスイッチ 
を押し下げてマニュアルフォ-カスにすると同じシ—ンでも測光値がまなることがあります。 
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摄影モード 

—眼レフカメラは、レンズの絞りとシャッターま度でフイルムじ当たる光の 量 （露 
出といいます)が決まります。露出をまめる場合に、シャッターま度と絞りのどちら 
を優先するかじよって撮影モードを選んで〈ださい。 

このカメラは、4つの撮影モードが’あります。 

カメラが絞りとシャッター速度をまめま 
す。 

絞りを設定するとシャッターを度が自 
動的じままります。 

シャツターま度を設定すると絞りが自 
動的に;夫まります。 

シャツター速度と絞りの両方を設定する 
こと力 《 できます C 
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撮影モード 


撮影モードの選び方 



できる状態じなつたことをお知らせします。 •モードはじ(•下のようじをわります。 




み5ソタ—ボタンを半押しし、設定を 

身します。 

• 設定を、4秒間操作をしないと設定は自動 


的に完了します。 
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撮影モード 


撮影モード 


P (プログラム AE ) モード 

巧図をまめ、巧写化じピントを合わすだけで、適正露出が得られるおりとシャツタ 
-まちを自動設をします。巧影モードだけを P モードじするときは、46ページの操 
巧で、また P モードをまめフルオートの状態じするときは、プログラムセットボタンを 
押してください。 


戶モードフラッシュ撮影 

•フラッシュが'必要な場合はスクリーン外表示部の にが マークが点灯し、わ知ら 
せします。 

• フラッシュが下がっているときは、シャッターボタンをキ押しすると上がります。 

•撮影後、適正露出が得られると、スクリーン外表示部のまたは i マー 
クが点滅します。 

• —時的じフラッシュをイまわずじ撮影したい場合は、フラッシュが上がってい 
て、/? さ マークが点灯している間に、フラッシュを押し下げてください。スクリー 
ン外表示部の が マークが消えます。この状態で撮影すると、フラッシュは発 
光しません。 

•フラッシュを自動発光させたくないときは、フラッシュを下げてから、力ードホル 
ダー内のフラッシュモードボタンを1回押し、前または後ろダイヤルを回して発 
光禁止 OFF ち を選んでくピさし、(械ぺージ参照）。 

•スクリーン外表示部のがマークが点灯していない（カメラはフラッシュが不 
要と判断しています）とき、フラッシュポップアップボタンを押しながら撮影する 
と、強制的に発光することができます。 


を 

• フラッシュ撮影をする場合は、レンズフードをかして下さい。フラッシュ光が遮られ下部が暗くなる 
こと力、•をります C 

•フラッシュの充窜が完了しない t 撮影できません。スクリーン外表示部のろまたはマーク 
が点なするまで、シャツターボタンじ独れずにお待ちくビさい。 
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撮影モード 


PA シフ ^- 


撮影モード 


イメージシフ K 

P モードでも操影をの希望の巧写になるようじ、絞りゃシャッター速度を簡単な 
操作でをえることができます。 

これをイメージシフトと呼びます。イメージシフトじは、絞りの効果をまかした巧写 
じする Pa シフトとシャッターま度の効まを活かした巧写じする Ps シフトがあります。 

を 

•イメージシフトでフラッシュ摄をはできません。フラッシュ撮おしたいときは、フラッシュポップアップ 
ボタンを押して、 P モードにしてくた'さい。 

• P モードでスクリーン外表示部のがマークが点巧しているときは、イメージシフトに切り替わりま 
せん。 

シャソター速度と絞り僅が表示されているときに、フラッシュを巧し下げて、ダイヤルを回すとイメ 
—ジゾフトじ切り替わけます。 



3 B- ドでシャツター速度と絞り値 
表示されているときに、をダイヤ 
ルを回します。 

• Ps シフトからをダイヤルを回してら、 Pa シフ 
卜じなります。 



ザ胃：インジケーターカ f 希望の位置 
るょぅじします。 

•絞り値とシャッター^力個時に変化します。 
• Pa シフトカ、ら P モードじ戻すじは、2つの方 
法があります。 

しフラッシュポップアップボタンを押します。 

(フラッシュは上がります。） 

2、プログラムセットボタンを押します。プログ 
ラムセットボタンを押すと、をき上げなど 
化の設定も変わります (29 ぺージ參 
0S) 

■カメラカ、ら顔を離してから30秒た I 上たつと 
自動的じ P モードに戻ります。 


を 

•絞り値が大きくなる(背景インジケーターの指示が右側じある)と、 
シャッターまをが遅くなり手ぶれがおきやすくなります。スクりーン外 
表示巧のキぶれま示 A を目安に、兰脚などを巧って防止してく 
ださい。 
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撮影モード 


撮影モード 


Ps シフト 



:—ドでシャツターま度と絞り値 
»表示されてぃるときじ、前ダィャ 
ルを回します。 


• Pa シフトから前ダイヤルを回しても、 Ps シフ 
卜じなります。 


厂 

1 

し 

J 

若^ 

—► 

. 


インジケーターが、希望の位 
なるようじします。 

シサバー速度と絞り値が同時に変化します。 
Ps シフトから P モードに戻すじは、2つの方 
まがあります。 

しフラッシュポップアップボタンを}甲します。 

(フラッシュは上がります。） 

2、プログラ厶セットボタンをホ甲します。プログ 
ラムセットボタンを押すと、き:き上げなど 


化の設定もをわります (29 ぺージ参 

昭、。 

•カメラから顔を離してから30秒 i ■义上たつと 
自動的に P モードに戻ります。 


^1 

•シャツ タ—ま度が遅くなる(動感 インジケータ—の 指示がち側じある）と手ぶれがおきやす'くなり 
ます。スクリーン外表を部の手ぶれ表示を目をじ、己脚などを使って巧止してください。 


A (絞り優先 AE ) モード 


广 

: 

し 

J 

> 

よ一 

La 

•I A 

SO II 



管ードを選びます (46 ぺージ参 

file 

■ ◄ マークが絞り値を変更できることを表示 
しています。 


イヤルを回して、表示部の絞り 
を望の値になるようじします。 

•設定できる絞り値は、使用しているレンズに 
よって異なります。 


の描写が思いどおりになって 
ことを、背景インジケーターで 
巧認します。 


を 

•表示部のシャツターを度が点滅している場合は、適正露出 
が得られません。絞り値を変えて、点滅しないようじして下さ 

い。. 

m A-8SSS：- : 
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撮影モード 

A モードフラッシュ撮影 

フラッシュが上がっていると、撮影のときフラッシュが必ず発光します。 




41影モードを A モードじします (46 ぺ 
-1 ジ参照)。 


ッシュポップアップボタンを巧し 

•スクリーン外表示部のがマークが点な 
し、フラッシュの充電が始まります。 
•フラッシュが上がります。 


•フラッシュ撮影をする場合は、レンズ7-ドを外して下さい。フラッシュホが遮られ下部が暗くなる. 
ことがあります。.. 

•フラッシュの充電が完了していないと、撮影できません。スクリーンか表示部の > またはけマ. 
—クが点なするまで、シャツターボタンじ触れずにわ待ちくピさい。 
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撮影モード 


充軍中 

庐 禱 A ?ご己 S 

ち電完了 

[が •• A ?ご己 8 


3 J — ンか表示部の4または}4 
クが点灯していることを確認し 

ます。 

• 4または44マークの点灯は、フラッシ 

ュの充電が終わっていることを表します。 
また充電中はがマークピけが点むし、 
撮影できません。 

•シャツ ターま度は、自動的に1/200秒に設 
をされます。 


1!^ソタ—ボタンを押し込んで撮影 

•撮影後、スクリーン外表示部の > または 
4} マークが点滅して、適正露出が得ら 
れたことをわ巧]らせします。もし 点滅 しない 
ときは、被写体にもうかし近づいて撮影し 
なわすことをおすすめします。 



• 設まする絞り値じよって光の到達距離禪 
光距離と言います）がけ下のようじ変わり 
ます。 


調ホ距離範囲 ( m ) 1 

フイルム 

\\感度 

絞り値 

に0100 

に04孤 

1.4 

1.0 〜 8. 4 

1.日〜17.0 

1.7 

1.0 〜 6. 8 

1’日〜14.0 

2.8 

1.0 〜 4.2 

1.0 〜 8-4 

3.5 

1.0-3. 4 

1.0 〜6‘8 

4.0 

1.0 〜 3.0 

1.0〜目.0 

5.6 

1.0 〜 2.0 

1.0 〜 4.2 

8.0 

1.0 〜 1.5 

1.0 〜3.日 

11.0 

1.0〜1.日 

1.0 〜 2.0 


絞りを11より絞り込む（化、のなど数値が大き 
くなる）と調光距離範囲が 1 m より短くなり露 
出アンダーな写真じなります。 
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撮影モード 


S (シャッター速度優先 A 曰モード 



補!影モードを S モードじします (46 ぺ 
み参照)。 

• ► マー クが シャツターま 度を変更できるこ 
とを表しています。 



イヤルを回して、ボディまたはス 
纔 fe - ンか表示部のシャツター速度 
が、を望の値じなるようじします。 

•設定できる シャツ ターま度の範囲は、 
1/孤朋〜30秒です。 

胃体の描写が思い通りになって 
動感インジケーターで確認 

します。 


を 



♦表示部の絞り値が点滅している場合は、適正露出が得られません。シャツ 
夕一速度を変えて、点ぶしないようじしてくピさい。 


55 


撮影モード 


S モードフラッシュ撮影 

S モードで撮影中じフラッシュ撮影したいときは、フラッシュポップアップボタンを 
押して、フラッシュを上げます。フラッシュが上がっていると、撮影のときじフラッシ 
ュは発光します。 

また、露出は P モードと同様に、カメラが自動的に絞りとシャッターま度を設定し 
ます。 

を 

■フラッシュ撮ををする場合は、レンズフードを外してくださし、。フラッシュ光が遮られ下なが唔くなる 
こと力、‘ホります„ 

•フラッシュの充電が完了しないと、撮影できません。スクりーンか表示部の > またはマーク 
が点灯するまで、シャツターボタンじ触れずにお持ちくビさい。 
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攝影モード 


M (7 ニュアル)モード 
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撮影モード 



igj ’ イヤルを回して、希望の絞り値 
1^5るようじします。 

•設まできる絞り値は、レンズじよって異なり 
ます。 




まを設定時 

絞り設を時 

露 出 

才—/ \ — 

90►田り 

12己►田 9.5 

適正露出 

1巧 ► ◄!! 

125^ ◄!! 

露 出 

アンダー 

200已411 

125白寺！] 


•適正露出でないとき ► ◄の方向にダイヤ 
ルを回すと適正露出じなります。 


お t ソタ—ボタンを押し込んで撮影 

な 
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撮影モード_ 

M モードフラッシュ撮影 

フラッシュが上力 《 っていると、撮影時に必ずフラッシュが発光します。 




ッシュポップアップボタンをホ甲し 



■スクリーン外表示部のがマークが点灯 
しフラッシュの充電が始まります。 

• フラッシュ々《上力《ります。 


閱 


攝影モード 



•設をできるシャツターま度は、1/200〜30 
秒 - bulb でも 



胃インダー表示部の4または A 
^クが点なしていることを巧認し 
ます。 

• 4 または*>マークの点灯は、フラッシ 
ュの充電が終わっていることを表します。 
また充電中はがマークピけが点灯し、 
撮影できません。 


&ッターボタンを押し込んで撮影 


>撮影後、スクリーン外表示部のちまたは 
vV マークが点威すると、露出が適正で 
す。 


»フラッシュ撮彭をする場合は、レンズフードをかしてくピさい。フラッシュ光力堪ちれ下部が暗くなる 
こと力 < 左)ります0 

»フラッシュの充電が完了して L 、 ないと、撮影できません。スクけーン外表示部の}または 4} マ 
—クが点なするまで、シャツターポタンにおれずにも'待ちくた•さい。 


閒 







撮影モード 

八ルブ撮影 

シャツターボタンを押している間シャツターは開いたままじなります。天体撮影など 
長時間の露出が必要なときに使用します。 





up 影モードを Mi - ドじします。 


苗!‘イヤルを回し表示部に bulb と 
塞轰させます。 


f ’ イヤルを回し、ホ望の絞り値に 

心す。 



を合わ甘、必要な露出時間シ 
-ボタンを押し続けます 0 


• シャツターボタンから指をはなすと、シャツタ 


-は閉じ、露出は終了します。 


を 

•カメラぶれを防ぐためじ、ミ脚をも'使いくピさい。またファインダーからの逆入光を巧ぐためじ、ア 
イピースキヤップをありがけて <ピさい。 

逸 

•りモーロー巧 C -1 孤胎/し(别嚴売）を使うと、カメラぶれの防止に巧立つと共に、シャツターボタ 
ンを押したま•ま固定できます。 
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撮影モード 


_ 被写体が明るすぎる、被写体が巧るすぎる 

■ り □ または唔すぎてカメラ ときは、 ND フイルター 

OUUU CC _ 

_ _ 0 _ SJ の測光範囲を越えて をなうか、被写体が唁 

t …… P S 互 踏 担 し、ます。 くなるようじします。 


r P ち AUTO ， 

''Onn n* 3 グロ 

_ Q _ 互, 


雨ぞ 1 


被写体が明るすぎる、 
または暗すぎて巧用 
レンズの絞り値、シャツ 
夕一速度の範囲をお 
えています 


_ 玻写体が明るすぎる、また暗すぎるときに 

:扫 nnn '3 ふ □ または唔すぎてシャッ は、フラッシュや照明 

' Q-S 夕一速度の範囲をお をイまって、被写体が明 

巧雨ぶ -! えています。 るくなるようじします0 


' S " 

巧 GGG ミ3ぶ。。 

_ぶ 


~S8CG0 


被写体が明るすぎる、 
または暗すぎて絞り値 
の範囲を越えていま 

to 


露出の警告 

カメラの測光できるお囲より被写体が巧るすぎる場合や、暗すぎる場合、ボディ 
表示部とスクリーン外表示部じな下のようじお知ら甘します。 

表示部 ぉ.•原.因 処置 


P/A/S/M 


A/nA シフ h 3/1 £"シフト 




進んだフラッシュ撮影 _ 

通常のフラッシュ撮影なかじを景などをバックじしたフラッシュ撮影（スローシン 
クロと言います）や、日中でのフラッシュ撮影（日中シンクロと言います）も簡単な 
操作でおこなえます。 


操作方法 

P . A . S モードとも操作は同じです。 


進んだフラッシュ撮影 


スロ ー シンクロ撮影 

夜景を背景じして記念撮影をする場合など、通常のフラッシュ撮影では、被写体 
は適正露出じなりますが背景は黒くつぶれてしまいます。このような場合は、スロ 
-シンクロ撮影（シャツターま度の遅いフラッシュ撮影)をすると被写体も背景もき 
れいじ写すことができます。 

すべての撮影モード(イメージシフトを除く）でスローシンクロ撮影はできますが、 
特に P 、 A 、 S モードでは au 下のようじ簡単に撮影できます。 



ラを P 、 A 、 S モードのいずれか 
满フラッシュあ影の状態じします。 

体にピントを合わせ 、 AE ロック 
を押します。 


• スクリーン外表示部に AEL と表示され、シ 
ヤツターま度が遅くなります。 


ツクボタンを押したまま、シャツ 
^ボタンを押し込んて11影します。 


通常のフラッシュ撮影 スローシンクロ撮影 



を 


• シャツター速をが遅くなりますので、ミ脚などじカメラを固をしてくビさい。 


的 
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進んだフラッシュ撮影 


曰中シンクロ撮影 

被写体に比べて背景が非常に明るい逆光などの場合、そのまま撮影すると、背 
景が白くとんでしまいがちです。 

そのような場合、日中シンクロ撮影をすると被写体にフラッシュ光を補って巧るさ 
のバランスをとり、背景と被写体両方を美しく巧写します。 


通常の撮影 日中シンクロ撮影 



P 、 S モードのとき 

測光方まを14分割ハニカム/、’夕ーン測光じしているとカメラが逆光を判断して、 
自動的に日中シンクロ摄影じなります。 

そのとき、スクリーンか表示部にがマークが点灯します。 

•が マークが点灯していないときは、フラッシュポップアップボタンを押しなが 
ら撮影してくた'さい。 

♦ S モードのときは、フラッシュが上力;つていると常にフラッシュが発光します。 
♦撮影を、スクリーン外表示部の i または } ちマークが点滅し、適正露出が 
得られたことをわ夕日らせしまた 


的 


A モードのとさ 


進んだフラッシュ撮影 



f - ドフラッシュ撮影の状態 (53 
ジ参照）じします。 


ミたは巧マークが•点灯している 
卜確認します。 

または 4} マークが点灯は、フラッシ 


ュの充電が終わっていることを表します。 


体にピントを合わせ 、 AE ロック 
みを押します。 

• スクリーン外表示部に AEL と表示されます。 


^ックボタンを押したまま、撮影し 

• スクリーン外表示部の4または *4 マ 
—クが点滅し適正露出が得られたことを 
わ朱口らせします。 
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進んだフラッシュ撮影 


進んだフラッシュ撮影 


フラ、ツシユモード 

巧蔵フラッシュじは次の3つのモードがあります。 
•ホ目軽巧のためのプリ発光 
•プリ発光なし 

• ワイヤレスフラッシュ巧影のための信号発光 


ホ目現象軽減のためのプリ発光とは 

暗いところで人物をフラッシュ撮影すると、フラッシュ光が目の中で反射すること 
じより、目がホく写ることがあります。この現象をホ目現まといいます。 

このカメラの内蔵フラッシュは赤目現まを軽減するためじ、撮景ミのための発光の 
直前に小光量の発光をします。これをプリ発光と呼びます。 

ワイヤレスフラッシュ撮影のための信号発光とは 

プログラムフラッシュ3500 Xi とこのカメラを組み合わせると、接続コードなしで、簡 
単【こオフカメラフラッシュ撮影（カメラからフラッシュを離したフラッシュ撮影）がで 


フラッシュモードの選び方 



竭ードホルダーを開け、フラッシュモ 
■1 ドボタンを押します。 

♦ボディ表示が上図のようじなり、設を可能 
な:!犬態になります。 



宙^•イヤルまたは後ダイヤルを回 
^望するフラッシュの発光モード 
を表示さ甘ます。 

• 再度フラッシュモードボタンを押すと設をを 
終了します。 

•設を後4秒間操作しないでいると設定を 
完了します。 


きます (86 ぺージ参照）。 

プログラムフラッシュ35孤 Xi の発光の開始と停止の信号として内蔵フラッシュが 


•ダイヤルのクリックごとにボディ表示部に 
な下の順に表示されます。 


小光量で発光します。 


P モードの場合 


夕 AUTO — 、 け AUTO —^ off ち — > け (交互に点滅) 
( 自動発光）尸•リ発光付气（発光禁止） /ワイヤレス、 

で V 自動発光ノ \フラッシュノ 


OFF ^ (発光禁止）は、フラッシュが下がっている 
状態で設定すること力、’できます。 


A 、 S 、 M モード 
の場合 


(プリ発光なし) 


光) 


今4ち（交互に点ミ獻 

/ワイヤレス、 

、フラッシュノ 
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フオーカスフレーム 

フオーカスエリアの選択 

このカメラは動くな写体をとらえやすいなど、才ートフオーカスを使い易くするため、フオーカ 
スエリア（ピント位置を測る範囲）を広くしました。これをワイドフオーカスエリアと巧びます。 

•ワイロォーカスエリアはファインダー内のワイロォーカスフレームで囲まれた部みです個り。 
■ワイトつォーカスエリア内には4つのフォーカスセンサー（被写体との距離を測るセンサー）が 
あります（図 2)。 


上側のフオーカスセンサーはカメラ横位置で人物撮影をする場合、顔にピントを合わせるた 
めじ設けています。カメラお位置のときはこのセンサーは巧いません。従ってカメラ縦た置の 
ときはフオーカスエリアが自動的じかし狭くなります個3)。 



構図じよっては広い範囲でピント位置を測るのでなく、 

がみ的に測りたい場をがあります。そのため、このカメ 
ラでは4つ（カメラ縦位置のときは3つ）のフォーカスセ 
ンサーのうち、いずれか一つを選んで、その部々のピ 
ント位置をミ則ることか•でさるようじしています0これを口一 
カルフオーカスエリアと巧びます。 

• 口ーカルフォーカスエリアはファインダー内で口ーカルフオーカスフレームで囲まれた部み 
です。 



的 


フオーカスフレーム 


ロー カルフ オーカスフレー ムの選び方 



f ンクシヨンボタンを2回押します。 

アインダースクリーンが下図のようじな 
り、設を可能な状態になったことをわ知ら 
せします。 



2 f ンダーの 表示を見ながら、前 
ヤルを回し、ホ望の口ーカルフ 
才ーカスフレームを 表示させます。 

• ダイヤルのクリックごとに、け■下の順で表示 
します。 



(表示のを化とダイヤルの方向) 


が3ッタ-ボタンを半巧しし、設まを 
錫します。 

•設をを、4秒間操作をしないと自動的に設 
定をあ了します。 


> RF - 5孤 mmF 8 レンズの場合、カメラを を 位置で構えていても、がな置巧のワイ ロオーカスフレー. 
'ムが表示されます。また口ーカルフォーカスクレームは中央のみほ用できます。 
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スポッ h 測光 

このカメラは、面面を14々割して測光する14々割ハニカムパターン測光と、面面 
の中央のスポット測光フレーム内だけを測光するスポット測光の2つの測光方ま 
を備えています。 

測光方式の選び方 


スポッ K 測光 

スポッ S 測光での撮影 

露出を合わ甘たいものが画面の中央じある場合、スポット測光フレームを露出を 
合わせた L 、 ものに重ねて、撮影します。露出を合わせたいものが面面の中央じな 
い場合は、な下のようじして撮影して〈ださい。 



ンクシヨンボタンを2回押します。 

ァ インダースクリーンが下図のようじな 
り、設をが態になったことをも'知らせしま 
す。 

I 1 

w'fTTTTI : 



イヤルを回して、希望の測光 
述を選びます。 

•ファインダーの表示がか下のようじをわり 
ます。 

「 ベイ ) 
v-T ぃ I ; 




雜 P 30 8 AEL | 

ミット測光フレームを被写巧がお 


クボタンをネ甲した（シャッター 
半押しした)まま、構図を決 


I うようじし 、 AE ロックボタンを3甲し 
て、測光値を固定します。 


ンを 

めます。 


^ッターボタンを押し込んで撮影 


ッターボタンを半押しし、設定を 

禮します。 

•設定後、4秒間操作をしないと自動的に設 
をを終了します。 
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露出補正 


好みに応じて、画面全体を露出才ーバーじしたり、露出アンダーじするときじ露 
出補正を使います。 




I ンクシヨンボタンを1回巧します。 

のような表示じなり設を状態になったこ 
とをわミ日らせします。 


r P 

n n 

U •し, 

网 




•設をできる補正値の範囲は、 + 4.0 〜 
-4.0 0.5 ステップごとです。 

• + は露出がオーバーじ、一は露出がアンダ 
—じなります。 
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露出補正 



夕^ッターボタンを半ホ甲しし、設をを 

減します。 

>4秒間操作しないと、自動的に設定を終了 
します。 

>撮影中はボディ表示部とスクリーン外表示 
部が図のようじ、露出補正中であることを 
わ知らせします。 

►フラッシュ撮影時も露出補正できま t ； 

>撮影モードが M モードの場合、設定した露 
出補正値だけ メー タード マニュアル 表示も 
補正されます。 


侵！ 

■プログラムセツトボタンを押すと、補正 
値は±0になります。 
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シャッターボタンを半押しじすると、ピントを固をすると同時に、露出も固定しピント 
を合わせたものが常じ適正露出じなります。 

しかしピントを合わせたものと適正露出じしたものが異なる場合、あるいは露出 
を一まじしたまま連続撮影をする場合などは 、 AE ロック撮影をしてください。 

AE とは Auto Exposure の略で、自動露出のことです。 

1 適正露出じしたいものにピントを合わせます。 

2 AE ロックボタンを}甲します0 

• スクリーン外表示部の AEL が点灯し、測ホ値を固定したことをおそ口らせします。 

3 AE ロックボタンを押したまま、ピントを合わ甘たい被写化にピントを合わ 
せ直し撮影します。 

•同じ露出で連続的に撮影する場合は 、 AE ロックボタンをキ甲し続けてくださし、。 

を 

• AE ロックボタンを押している間も、前ダイヤルまたは後ダイヤルを回して同じ露ホのままシャッター 
ま度と絞り値の組み合■わせを変更することができまも 


このカメラは、シャツターボタンを押すごとにロマずつ撮影する1コマ撮影と、シャ 
ッターボタンを押してし、る間、連続して撮影する連続撮影とが選べます。 

連続撮影には1秒間ににマ提影できる連続撮影 H と、1秒間にロマ撮影する連 
続撮影 L があります。 

各々の選択はな下のようじします。 


ド ホルダー を開けます。 

I 


上げモード/セルフタイマーボタ 
を望のモードを選びます。 

•ボタンを押すたびじ、ボディ表示部の表示 
が上図のようじをわります。 


を 

•連続撮影中は、パワーズー厶できません。 

•イメ ー ジサイズロックやアドバンスプログラムズーム （83 ベージ參照）を使って連続操影する場合 
は連続银影しじ設をして下さい。連続撮影 H では、最初のロマしか撮影できません。 


1コマ 撮影-> セルフタイマー 

□ 

L H ん 

国 〇1 

連続撮影 L <-連続撮影 H 


AE ロック撮影 


1コマ/連続撮影 


，’べ \[ 
雌 V’L 

ホ. 

ぃ/ 

’‘‘.’卜 v "’； 

1 

< 

ド 

«〇 

〇 

0 

〇 

〇 

1 

k 
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才一 h ズームついて 

このカメラと AF ズーム Xi レンズを組み合わせると、な下のような斩たなズーム機 
能が巧用できます。 

•才ートスタンバイズーム （ ASZ ) 

♦イ メージ サイズ ロック 
参ワイドビューファインダー 

また上記の組み合わせじ、一部のインテリジェントカードを組み合わ甘ると、アド 
バンスプログラムズーム ( APZ ) が巧用できます。 


才ートスタンバイズーム ( ASZ ) 

カメラを構えたときに巧影巧おじ合わせて、被写体が適当な大きさに写るようじ 
自動的にズーミングします。この機能を才 一 I ' スタンバイズーム ( ASZ ) と呼びます。 

• ASZ が作動した後も、ノ《ワーズームすることができます。 

•パワーズー厶すると、カメラを構えるのを止めてから30秒間は ASZ が作動しません。 
•パワーズームしない場合は、撮影距離が変わると再度 ASZ が作動します。 

ASZ を解除したいときは、は下の操作をして < ださい。 

ASZ の解除 




•ボディ表示部に " OFF AS " と表示されます。 
•再度同じ操作をすると、再び ASZ が働き、 
ボディ表示部に " ON AS " と表示されます。 


DFF R 5 


•力ードホルダー内のシール庙励に、上記の解除操作を簡略化して示しています。 
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イ乂ージサイズロック 


イメージサイズ□ック 


近づいてくる被写体、あるいは遠ざかる被写体をほぼ同じ大きさ(撮影倍率)で 
写るようじ、レンズが自動的にズーミングします。この機能をイメージサイズロックと 
呼びます。 



操作方ま 




作リングを回し、被写体の大きさ 
(« 影倍率)をホめます。 

齒 

•できるだけ大きさを一をじ撮りたい場合 
は連続撮影 U こしてください。 


隊タズ横のレンズボタンを押します。 

^インタ’—スクリ—ンじ"瞧 GE LOCK " と 
表示され、被写体の大きさが固定されま 
to 

喫 f ズボタンを押しながら撮影しま 

が 

• 撮影後も、レンズボタンを押している間は、 
被写体の大きさは固定され続けます。 

•イメージサイズ□ックは、レンズボタンから 
指を離すと解除されます。 


を 

被写体の動きがますぎるときや、イメージサイズロック中にレンズがワイド端まで動いてしまうと、巧 
写体の大きさを一をに巧つことができません。 

な下のような場合は、イメージサイズロックできない二とがあります。このときは、" IMAGE し OCK ■が点 
滅します。 

■被写体がかさし、または遠い 
• 才ートフォーカスでピントが合わない被写体 
• 焦点距雜が胡圆よりおくなっているとき 
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ワイドビューファインダー 

撮影する画面の周囲を確認することができます。 

たとえば、人の多いところで撮影する場合、ファインダーをワイドじしておいて構図 
をみめると、カメラと被写化の間を横切る人やものを確認することができますの 
で、失敗を防ぐことができます。 



ドビューファインダーボタンを押 面枠の周囲じま意しながら、 

li す。 ミングして、ホ望の画巧をセット 

• レンズがワイド側にズーミングします。 します。 

♦ファインダースクリーンじ" WIDE " と表示さ 
れワイドビユーファインダーの状態じなった 
ことをわ知らせします。またフォーカスエリア 
はワイドフォーカスエリアじなります。 

• 再度ワイドビューファインダーボタンを押す 
と、通常のファインダー状態に戻ります。 

♦撮影画面枠内(斜線部)のものが写りま 
す。 
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ワイドビューファインダー 



を^ツターボタンをキ押しして、写るツターボタンを押し込んで撮影 
^と露出値を確認します。 ^0 

♦レンズがテレ側じズーミングし、通常のファ ♦シャツターボタンから指を離すと、レンズが 

インダー;！犬態に戻ります。 ワイド側にズーミングします。 

◎ 

•シャツターボタンをキ押ししている間は、を 
範囲ズーミングができます。 

侵！ 

•, 《ノラマアダプター(別販売）を使って、パ 
ノラマ撮影しているときは、ワイドビューフ 
アインダーじできません。 
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アド八ンスプロクラムズーム ( APZ ) 

子供力ード (91 年内発売予定）を使用すると、披写体の動きに合わせて、被写 
体が最適な大きさに写るようじ、自動的にズ-ミングし続けます。このお能をアドバ 
ンスプログラムズームと呼びます。 

詳しくはインテリジェントカ-ドの使用説明書をごをください。 
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ァクたヴ U — を使つで 
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ワイヤレスフラッシュ 

プログラムフラッシュ3500 Xi とこのカメラを組み合わ甘ると、オフカメラ用アクセサ 
りーコードを巧わずに手軽にオフカメラフラッシュ撮影ができます。もちろん、露出 
はカメラが自動的に適正露出じなるようじ制御します。 

オフカメラフラッシュとは、フラッシュをカメラから離して摄影することです。 

オフカメラフラッシュ撮影をすると、被写体の正面から照明する通常のフラッシュ 
撮影とは違い、陰影を付けたり、逆に背景の強い影が出ないようじすることがで 
きます。 


通常のフラッシュ撮影 ワイヤレスフラッシュ撮影 
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ワイヤレスフラッシュ 

設定方法 




ッシュの才ートロックフットを、力 
のオートロックアクセサリーンュ 


ッシュの発光 ON / OFF ボタン 
して発光 ON じします。 


-じ止まるまでしっかり差し込みま 

to 


•発光 ON 表示が点灯します。 

•発光 OFF でも設をはできますが、フラツシ 
ュ背面の表示が点灯しません。 
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ワイヤレスフラッシュ 



々タラのフラッシュモードをワイヤレ スタッシュをロック解除ボタンを押し 

スタラッシュじ設定します (68 ページながら、取りかします。 

参照)。 

•ボディ表示部のマークが交互じ点滅 
し、ワイヤレスフラッシュじ設定されたことを 
お知らせます。 

• フラッシュ背面のワイヤレス表示が点灯し 
ます。 

◎ 

•フラッシュをカメラに装着していなし、ときでも、上記操巧をするとカメラはワイヤレスフラッシュの設 
定ができます。フラッシュだけでの設をは、フラッシュの発ホを一度 OFF じし、発光 ON / OFF ボタン 
を、ワイヤレスフラッシュランプが点灯するまで押し続けてくた•さい。 

•撮影会などで近くにワイヤレスフラッシュ撮影をしている人がいると、その人のフラッシュ光で発 
光してしまうことがあります。このような場合は、フラッシュ電化室かこあるチャンネル切り替えスイ 
ツチを同じチヤンネルじならなし、ようじ切り替えてください。 

スイッチを切り替えるときは、フラッシュをカメラに取り付けた状態で巧なってください。 

このとき、フラッシュを巧り外す前に一巧カメラを構えて、ゼロタイムオートをはたらかせてくた•さい。 
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ワイヤレスフラッシュ 


ワイヤレスフラッシュ 


撮影方法 


ワイヤレス フラッシュ【こ設ますると、撮影 モー ドが P モー ドのときも、フラッシュは自 
動発光でなく撮影ごとに必ず発光します。 



|§1?^ラとフラツシュをワイヤレスフラ 
じ設をします。 

•シャツター速度は、 P 、 S モードでは1/60秒 
け■下、 A モードでは1/6日秒に設をされます。 

M モードでは、1/60秒か下じ設定してくた' 

さし、。 

ワイヤレスフラッシュの調光距離軍ち囲じついて 
ワイヤレスフラッシュ撮影時の調光 
S 巨離(被写体とフラッシュの距離）は 
ちの表を目をじしてくどさい。 


調光距離範囲 （ m ) 

フイルム 

\感度 
絞り値 \ 

ISO 100 

ISO 400 

1.4 

2.0-5.0 

4.0 〜 5.0 

2.0 

1.4 〜 5.0 

2. 8 〜 5.0 

2.8 

1.0-5.0 

2.0-5.0 

4.0 

日. 7 〜 4 .日 

1.4 〜 5.0 

5.6 

日. 5-3. 2 

1.0- 日.0 

8.0 

日. 4 〜 2. 3 

0.7 〜4.己 

11.0 

0.4-1. 6 

日. 5-3. 2 


か1ラ、フラッシュ、被写体を上図の 
ぶおこ設置します。 



フ号ッシュとカメラ内蔵フラッシュの 
家 ii 完了を確認します。 

■フラッシュは背面の4マークと前面の AF 
補助光発光部が点滅すると充電完了です。 
• 内蔵フラッシュはスクリーン外表示部の> 
が点なすると充電完了です。 



顧ラの AE ロックボタンを押してテ 
夕餘光します。 

♦フラッシュと内蔵フラッシュの両方が発光 
することを權認してくた’さい。 

巧を充電完7を確認し、シャッター 
を押し込んで撮影します。 

•適正露出が得られると、スクリーン外表示 
部のちマークが点减します。 


控 I 

•プログラムフラッシュ3500 Xi じせ属のスタンドを取りせける 
と、フラッシュをテーカレなどの上に置くことができます。 
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ワイヤレスフラッシュ_ 

ス□ーシンクロ撮影 

ワイヤレスフラッシュのときも、スローシンクロ攝影をすることが‘できます。 

テスト発光をした後 、 AE ロックボタンを押したまま、シャッターボタンを押し込んで撮 
影します。 

光量比制御撮影 

カメラ内蔵フラッシュを照明光として使い、内蔵フラッシュとフラッシュの光量比 
を1巧2じした光量比制御撮影もできます。 

ワイヤレスフラッシュ撮影の状態で、カメラのフラッシュポップアップボタンを押し 
ながら、シャツターボタンを押し込んで撮影してください。 


インテリジェン h カード 


このカメラは、かシリーズ同様にインテリジェントカードを使用することができます。 
インテリジェントカードとは、各種の撮影機能や、撮影ノウハウをプログラムした 
2 X 3 cm のかさな力ードです 0 撮影ノか、ウを自動化した力ードをフォトテクニックカード 
と呼び青い色がシンボルです。また撮影機能を広げる力ードをスペックアップカー 
ドと呼び、ホいをがシンボルです 。このカメラは、 カスタムカード（か '87001/0^ 
770 Oi 用）、 A / S モードカード （< a ^5700 i 用）を除くすべての力ードがほ用できます。 

<わし〈は力ードの使用説明書をご覧ください。 


力ードの入れ方 



^ンスイッチを ON じ 

論す。 



ドホルダーを開き 


解看■接点を手前じし 
ドを入れます。 

•ボディ表示部に 0 E と表 
示されます。表示されない 
場合は、力ードの向きを点 
おして下さい。 


力ードの取り出し方 



ホ亩ドイジェクトレバー 

し上げます。 



ときは、ボディ表示【こ团 iD 
と表示されます。 
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ア クセサ IJ 一につ いて アクセサリーについて 

1.レンズ 3.インテリジェン h カード 


ソルタなレンズけ•外のレンズ （ MD や MC レンズなど）はご使用じなれません。 

焦点距離 28 mm 未满の広角レンズ巧用時 
わよび右表のレンズは、撮影距離じよっ 
ては、フードを外していても内蔵フラッシュ 
光がケラレ*ることがあります。詳しくは、最 
寄りの当社サービスセンターまたはサー 
ビスステー シ ヨンまでも'問い合せください。 

2.フラッシュ 

• X シリーズのフラッシュおよびそれな前のフラッシュはご使用になれません。 
•プログラムフラッシュ320日 i や200印などの i シリーズフラッシュはそのままご使用になれま 

す。プログラ厶フラッシュ52日0 i でマニュアル発光など設定をする場合は、カメラをフラッシ 
ュモードに合う撮影モードに設走してからフラッシュの設ををしてください。 

• 4 日日 OAF 、 28日 CIAFJ 8 日 OAF などの AF シリーズフラッシュをがまいじなる場合は FS -1100 
(別販売）を使って取りせけてください。この場合、フラッシュの AF 補助光は発光しませ 
ん。各々の撮影モードでの詳細は L 义下のようじなります。 

P ( S ) モード：フラッシュの電源スイッチを ON じしてご使用ください。シャッターま度と 
絞り値が自動的にセットされ、フラッシュは TTL ダイレクト測光じより自動調光されます。 
なわ自動発光は、斤なわれません。 

A モード：フラッシュの電源スイッチを ON じしてご巧用くた'さし、。シャッターま度1/200 
秒にセットされ、フラッシュは選んだ絞り値に応じて TTL ダイレクト測光じより自動調光 
されます。 

M モード：フラッシュの電源スイッチを ON じしてご使用くピさし、。絞りとシヤツターま 
度 （ 1/200 - 30秒、 bu I d ) を自由に選んで撮影できます。フラッシュは TTL ダイレクト測光 
じより自動調光されます。 


AF ズーム 28-85™ F 3.5-4. 5(マクロせ） 

AF ズーム 28-135 mm F 4-4.5 

AF アポテレ300 mm F 2.8 

ハイスピード AF アポテレ 300 mm F 2.8 

AF ズーム Xi 35-20 日 mm F 4-5.6 

AF アポテレ60日 mm F 4 

ハイスピード' AF アポテレ600 mm F 4 

* フラッシュホがさえぎられて写真に照巧ムラができること。 


インデ J ジェントカードを機能的【こみ類すると、フォトテクニックカード、スペックアップカー 
ド、 カスタムカードの 3 種類じをけられ、 その 中でもカメラボディ じよって使用できる ものと 
そうでないものがあります。お手持ちの力ードが a -7 Xi じご使用になれるかを、下表で 
ご確認くピさし、。 


〇 :ほ用できます 一 :使巧できません 


1:アップダウン レバーの 代わりじ、前ダイヤルで鼓ををしてくピ さし、。 

2 : M モードのときじ絞り値を変えるブラケット撮影はできません。 

3 :シャツターボタンカ、ら指を離し、カメラを構えるのを止めたときに、ブラケット枚数と露出巧正量が表示 

されます。 


4 : a -7 Xi はプログラムシフト機能がないため、露出の基準値をシフトすることができません。 


已：力ード機能を働かせると、自動的にスポット測化になります。 AE ロックボタンで、露出値を記憶させます 
6 :力ード機能を働かせると、自動的にスポット測光じなります。スポットボタンの代りに、 AE ロックボタンを 
押してくピさい。 



み類 

A 部のを 

B 部の色 

7 Xi 

シルバー 

黒 

フ 


旅 


〇 

才 


子供 


〇 


青 


ポートレート 

〇 

を 


記念撮影 

〇 

~J 



スポーッ 

〇 

ク 



クローズアップ 

〇 



流し撮り 


〇 



インター/むレ 


〇 



背景描写制御 


〇 




多重露光 

1 



才ートブラケット 

1.2 

ソ 

ク 

ホ 


フフッシユフフケット 

1.3 

ア 


データメモリー 

1 

'ソ 



フアンタジー 

〇 




オートシフト 

1，4 




マルチスポット 

5 




H/S 

6 




A/S 

- 


黄 

カスタム Xi 


〇 



カスタム 

- 
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基本的な写真の知識 


巧 


カゾラとレンズの I 性質 


【1】絞りとシャ、ツター速度 

絞りとは、レンズの巧部で数枚の羽根を組み合わせ、大きさがをえ 
られる巧のことで、レンズを通る光を制限します。絞り値はこの巧の 
大きさ（絞り径と言います）を示す値のことで、 F 1.4、 F 2、 口. 8、 

F 4..... と数値が大きぐなるほど、絞り径は小さくなります。レンズを通 
る光の量は、口. 8は口の半みじ、口は F 1.4 の半みじと、半みずっ 
変化します。 

シャツターとは、フイ ルムの レンズ側じあり、レンズを通ってきた光を 
ある時間だけ フイルム じあてる（露光といいます）ものです。シャツタ 
-ま度はこの光を通す時間のことで、1/孤朋秒、1/4000秒、1/ 

2000秒 ..... と表して時間が短い場合をシャツターまをが速し、、長い 
場さを遅いといいます。フイルムじあたる光の量は、シャツター速度 
が示すとわり2倍ずつじなります。 

に】露光 

フイルムじあたる光の量（露光量）は、絞り値とシャツター速度の組み合わせじよってままります。 
ある露出に巧して、絞りとシャツターま度の組み合わせは一通りではありません。 

たとえば、絞り値 F 1 しシャツターまを1/125秒で適正露出が得られたとすると、同じ露出の得ら 
れる組み合わせは JiTF のようじなります。 



これらの組み合わせの中から、どの組み合わせを選ぶかは、描写に関係があります。 

絞り値、シャツターま度は次に示すようなそれぞれの効まがあり、どのようじその効果を表すか 
術写）が、組み合わせの選択に関わってきます。 
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旧】絞りと シャツ ターを度の効果 

絞りの効まは、背景の描写に大き〈関わります。絞りが大きくなる （..... F 2、 n .4 など数値が小さく 
なる）と背景がボケてピントの合っているもの（被写体）がくっきりと浮き立ちます。絞りがルさく 
(..... 口 2、口 2など数値が大きくなる）なると、背景までピントが合い被写体と背景の両方をくっき 
りと描写することができます。 

シャツ タ—ま度は被写体の動きの描写に大きく関わります。 ある— をのまをで動いて し、 る 被写体 
を写す場合シャツターま度が速ければ被写体は止まって、遅ければ尾を引くようじ写されます。 
二のカメラのイメージインジケーターは、このような絞りとシャツターま度の組み合わせがもたらす 
描写を確認できるようじしたものです。 

【4】被写巧深度 

被写体にピントを合わせると、その被写体の前後のある範囲にピントが合い、その範囲から離 
れるじしたがってボケていきます。このピントの合う範囲を被写界ミ果度といし、、範囲が広い場合 
を被写巧;果をが;果い、狭い場合をまいと表現します。 

この被写界ミ果度は、次のような性質があります。 

1. 絞り値が一定の場合、焦点距離が長くなるほど被写界课度はまくなりま1"。 

2. 焦点距離が一をの場合、絞り値がルさくなるほど被写界;果度はまくなります。 

3. 絞り値と焦点距離が一をなら、被写体の距離がおいほどまくなります。 

4 .ピントを合わせた被写体中もじ、カメラ側にはまくなります。 
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故障かな？ . と考える前に 

なじか異常が発生した場合は、下記のことをご巧認くどさい。それでも不具合が 
続く場合は、最寄りの S 社サービス ステーシヨ ンまたはサ—ビスセンタ—にお間い 
合わせください。サービス ステーシヨ ン、サービスセンターの所在地、電話を号は 
本書裏面をご覧ください。 


症状 

点検項目 

化宙 

ぺ一 

.ろ 

表示が出ない 

電化の容量はありますか？ 

巧しい軍,也と交換してくたさい 

11 

11 

電化の向きが間違っていませ 
んか？ 

まを じがって:£じく入れてくだ 

.SS 靜舞^!^^^^^ 

なり値か’ 一 じなる 

レンズは正しく取り付けられて 
いますか？ 

カチッとロックがかかるまで固 
して取りがけてくた•さい 

ll 

カメラまたはレンズの信号接 
点が巧れていませんか？ 

巧潔な乾いたホで清禄してく 

— 

AZ/MZ スイッチが MZ になって 
いませんか？ 

AZ じしてください 

<• リ， 

パ ヮーズームが 作》 

しない 

AZ/MZ スイッチが MZ じなって 
いませんか？ 

AZ じしてくた■さい、 

3 .ド-謂も邁細'瞒醇蟲 磅纖數; 1 


HELP 表示か‘出る 

フイルムの巻き上げ、をき戾し 
じ異常が出ています 

電池を一を取'り出し、义れ直 
して<ださい ’ 

— 

才ートフ オー カスが 
作巧しない 

ファインダースクリーンじ 
M . FOCUS 表示されていませ 
んか？ 

フォーカスモ-ドスイッチを一 
巧巧し下げ、オートフォーカス 
に切り替えて < ださい 

43 

レンズが正しく取り付けられて 
いますか？ 

カチッとロックがかかるまで国 
して取りがけてください 

巧 


故障かな？……と考える前に 


症状 

点検項目 

，姑 置:;’’:':;’， ぃ’ 

ぺ一 

ジ 

ピントが合いに < い 

才ートフォーカスの苦手な被写 
体にピントを合わそうとしてい 
ませんか？ 

AF プー•ム沿 心'ぶ ズはバワーフ 
ォーヵ文古、化の'び V シズは令 
ニュアルブ本ーカスでビントを 
わせをしてけこ•さい 

ぃ ': ‘ 

’吃' , 

43 

ん ‘‘ 

フラッシュ撮をした 
写真の下の方が巧 
く写る 

レンズフードを付けたまま撮影 
しませんでしたか？ 

フラッシュ撮影の擦(ま*レンズ 
フ T 巧が 巧巧ぃ’‘, パ‘;《 

が！' 

純ぶ' 

フラッシュ指をした 
写真の画面全化が 
暗く写る 

被写体との距離が遠すぎませ 
んでしたか？ 

被写体との罕疑 にを 意し 辛 琴 
'影してくださぃ’' 

娜嚇 

54 

フラッシュカで発光し 

ない 

P モード：ボディ表示部の V ^ u ™ 
が沿'えていませんか？ 

フ号ソシュモードボタンで 4 刪’ 
かを靈け化•さぃ 

随 

", , 

ASM モード：フラッシュを押し 
下げていませんか？ 

フラッ^>ぶポ‘ップ了ぶフ"去芙ンを 
押して、フラッシュを上げてくだ 

ぶい，，‘； が 。，北， f ‘ 

’ 。 心' ：,>, f お； が’ふ ぃ 

53 

56 

59 

フラッシュ巧影で 
ピントが合わない 

被写体との距離が遠すぎませ 
んでしたか？ 

AF 補助淹の唐ぐ炬おで撮挺 

してくださぃ；’’‘ パ，、’、‘’ 

ぃ '' 'が' が，/背.韻话 

27 ‘ 

y い '’ 
い '‘ .V' 

反射率の低い被写体ではあ 
りませんか？ 

ほぼ同等のを巧にあるもので 
フォーカスロックしてくださぃ 

一 t >，- 

40 

» 影モードが P モード 
のまま変更できない 

ボディ表示部じ面0と表示さ 
れていませんか？ 

力ードキーを押して、力ード機 
能を OFF じして <ピさぃ 
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取 0 扱い上の注意 


•カメラは精を機械です。取り扱いじは 
ごま意くた'さい。 



• このカメラの温度が-20で〜加。 C の載 
囲で使巧することができます。なわ、クオ 
—ツデータバックは、〇〜5日での範固で 
使用することができます。0でな下では 
写しめなしにとがあります。 



• 液晶の特性で化温下で表示反応が 
やや遅くなったり、60でぐらいの高温下 
で表示が黒くなったりすることがありま 
すが、常温に戻せば正まじ作動しま 
す。 

•カメラに急激な温度を化を与えると巧 
部に水滴を生じるな険性があります 
例え肤スキー場のようなきい屋外か 
ら暖かい室内に持ち込む場合は、寒い 
室外でカメラをビ ニール 袋に入れ、袋 
の中の空気を絞り出して密閉します。そ 
の後、室内に持ち込み、周囲の温度に 
なじませてからカメラを取り出してくださ 
い。 

■このカメラは防水構造になっていませ 
ん。万一水じぬれたときは、乾いた布 
で水をふき取りすみやかじ本書裏面 
じ記載の当社 サー ビスセンターまたは 
サー ビス ステーシヨンじ お持ちく ださ 
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取り扱い上のま意 


• カメラボディを清掃するときは、柔らか •ご自みでみ巧しないでくた' さし、。 

し、きれいなホで軽く巧いてくピさし、。と 

くじ巧辺で使った後は、真水を少量浸 •カメラをイ呆管するときは、カメラケースを 
した布で塩みをふき取り乾いたホでよ 外し風通しの良いところを選んでくださ 

くふき取って乾かしてくた' さし、。 シンナ し、。 防虫剤の入ったタンスなどは、避け 

—、ベンジンなどの有機溶剤を含むク てくピ さし、。 湿気の多い時期じは、ポリ 

リーナーは巧わないでください。 エチレン袋などじ乾燥剤と一緖じ入 

れるとより安をです。長時間使用しない 
場合は、カビがはえたり、が障の原因 
じなりますので、ときどきシャッターを切 
るようじし、ほ用前には整備点検され 
ることをわすすめします。 

•直射日光下の車の中などは、極度の 
•レンズやフイルム室内を清掃するとき 高温じなり、カメラのが障の原因じな 

は、ブロアーでほこりを除き、柔らかい りますのでな置しないでください。 

きれいなホで拭き取ってください。巧れ 
がひどい場合は、当社 サー ビスセンタ 
— 、サー ビス ステーシヨ ンじわ持ちくた- 
さし、。 
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取り扱い上のま意 


電池に関ずる注意 (リチウム電池の場合) 


•空港の手荷物検査は、 X 線を照射して 
斤なわれます。フイルムがカメラの中に 
入っているときは、 X 線でフイルムが愚 
光することがあります。検査官にフイル 
ムの入ったカメラであることを伝えて 、X 
線の照射を避けてくた'さし、。 


アフター サー ビス 
につし、て 

1 . 本製品の補修用性能部品は、生 
産終了後10年間を目をじ保有し 
ています。 

2. アフター サー ビスじついては、「ア 
フター サー ビスのご案内」じ詳しく 
記載していますので、ご覧くださ 
い。 


• リチウム電池は低温下の温度特性に 
も優れています。0で从下ではやや電池 
特性が化下します。寒いところでご使 
用じなるときは、カメラや予備の電池を 
保;互しながら撮影してくピ さし、。 なわ、 
化温のため性能低下した電池でも常 
温に戾せば性能は回復します。 



•長時間使用しないときは、電池を巧き 
取って保管してくた'さい。 

• コイン型電池は幼児の手の届かない 
ところへ 保管してくピ さし、。 万一飲み込 
んピときは、直ちに医師じご相談くださ 


•電池製造後の経過期間じより、新品 
電;也でも撮影可能本数が、性能表と 
異なる場合があります。また長時間の 
旅行や、きいところで撮影するときは、 
予備の電池をご用意ください。 

•電池は义の中に投入したり、シヨート、 
み解、充電は絶対じしないでくた'さい。 
破裂、発义のわそれがあります。 
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主な性能 


主な性能 


[ 为メラタイプ] 


イま用フイ J レム 


[フィルム感を設ま:] 

[レンズマウント] 

[ イま用レンズ I 


オーロォーカス方ホ 


才一 f ' ズーム 


AF 補助光 


撮影方式 


測光ちホ 


ンヤツタ— 


内蔵フラッシュ 


フラッシュ撮影方式 


マイクロコンピュータ制御フラッシュ内蔵 35 mmAE —眼レフオートフォーカスカメラ 

パトローネ入り 35 mm フイルム （13 日型）画面サイズ： 24 x 36 mm に0目〜目40日 （1/3 EV ステ 
ップ）フラッシュ使用時は IS 02 日〜1000 

DX コードイ寸フイルム使用時、フイルム感度自動設定マニュアル設定可能 
ミノルタ A マウント 
ミノ J レタ a レンズ 

方式： TTL 位相差檢出方式多,ち測距検出素子： CCD ラインセンサー (4 センサー2次 
元配置）検出範囲： EV -1 〜 19050100) AF 制御自動切り替えマルチ動体予測 

フォーカス制御4コマ/秒連続撮影に AF 追随ワイドフォーカスエリア （4 つの口一力 
ルフォーカスエリアを選キ尺巧能）マニュアルフォーカス可能フォーカス□ック巧能 

AF ズーム Xi レンズ使用時才ートスタンバイズームイメージサイズロックワイドビュ 
-ファインダーアドバンスプログラムズーム（子供力ード使用時） 

内蔵低輝度•低コントラスト時自動発光専用フラッシュ装着時も'必要に応じてボデ 
ィ内蔵 AF 補助光発光測距可能範囲：約日. 7〜 9 m 

プログラム AE ( P モードエキスパートプロダラ厶イメージシフト可能）絞り優先 AE 
( A モード）シャツター速度優先 AE ( S モード）マニュアル （ M モード)* M モード政外は 
イメージインジケーターを表示 


撮影モード表77^ •フイルムマーク•パトローネマーク•バッテリー表不•フラッシュモード表 
示•セルフタイマーマーク•に0感度表示•シャッター速度/フイルム感度/口 ーカルフォ 
-カスエリア表示•絞り値/露出補正値•力ードマーク•フイルムカウンター•ファンクショ 
ン表示（巻き上げモード•フォーカスエリア•測光方式•露出補正） 

ファインダースクリーン：イメージインジケータ ー• ファンクシヨン表示（ファンクシヨン1: 
撮影モード/露出補正•ファンクション2:フォーカスエリア/測光方ま.フォーカスフレー 
厶（ワイドフォーカスフレー厶縦位置/横位置•口 ーカルフオーカスフレーム）•スポット測 
光エリア•パノラマフレーム•マニュアルフオーカス表示•イメージサイズロック表示 
スクリーン外表示部：フラッシュ撮影表示•フラッシュ充電完了/発光モード/調光確認 
表示•手ぶれ表示•フォーカス表示•撮影モード表示•シャッター速度/フイルム感度表 
示•メータードマニュァル表示•露出補エ表示•絞り値/露出補正表示 ‘ AE □ックマーク 

透過型液晶表示付き全面ァキュートマット視野率：揣 92% x 横94%巧率： 0.75 
倍（日 Omm レン义〇〇位置）視度：- Idiopt ハイァイポイント(接眼枠より 19 mm ) 

才ートローディング （1 コマ目まで自動送り）1コマ撮影/連続撮影（最高4コス2コマ/ 
秒)切り替え可能オートリターン (24 お撮りフイルムを約目秒で巻き戻し巻き戻し自 
動停止）途中卷き戾し可能 

P モード•オートフォーカスモード•ワイドつオーカスエリア .14 み割ハニカムパターン測光- 
1コマ撮影•露出補正が•フラッシュ発光才ート AUTO ON じ設定（カスタ厶カーが i じて 
変更可能） 

[力ードシステム]フォトテクニックカード•スペックアップカード.カスタム Xi 力ード'(いずれも別巧売）じが応 


ホディ表示 


ファインダー表示 


ファインダー 


フイル厶絵送 


ブログラムセットボタン I 


TTL 開巧測ホをみ割測ホ(測ホ値ファジイ演算）スポット測光専用フラッシュ使 
用時は TTL ダイレクト測光受光素子：14み割ハニカ厶パターンシリコンフォトセル 
測ホ範囲： EV 0 (スポット測光時 EV 3) 〜 20( IS 0100‘ F 1.4 レンズ巧用時 ） AE ロックボ 
タンじよる AE □ック可能露出補正可能 ±4 EV 1/2ステップ） 

電子制御ま縦走りフォーカルプレーンシャッターシャッターを度：1/孤00〜30秒 （ P / 
A モードは無段階 S / M モードは1/2段単位）•バルブ(露出時間は電;也容量じより制 
限）フラッシュ同調を度1/2孤秒より長秒時 


セルフタイマー（作動時間10秒途中解除可能）才ートロックアクセサリーシユー 了 
イピースカップリモートレリーズターミナル日せ.時間写し込み可能パノラマアダ 
プター側販売)装着を自動検知しパノラマフレームを表示 

6いいクリチウム電;也 （2 CR 5)1 個メインスイッチ ON 時に自動を量チェック （4 段階表 
示） CR 2025 電池1個(クォーッデート用） 

[撮影可能本数!フラッシュなし：お甜本フラッシュイま用率甜％ :お2日本（いずれら24枚撮りフイルム） 


その化の機能 


巧用電;也 


ガイドナンパー: IZOSOlOO . m ) おおち：焦点距離 28 mm をカバー充電時間： 2秒 
(カメラと電源を共田）ホ目軽減用プリ発ホ可能専用フラッシュ装着時内蔵フ 
ラッシュ自動 OFF ワイヤレスフラッシュ対応 


P モード：虫、ま時フラッシュ自動発ホ（ァいくンスオートフィルインじよる日中シンクロ） • 
スローシンク 0(1/200 〜30秒）可能強制発ホ/をホ禁止選択可能 A モード：1/ 
2册秒自動設定•スローシンクロ （ 1/200〜30秒)可能 S モード：1/200〜孤秒•スロ_ 
シンク □(1/2 抓〜30秒)可誰 M モード：1/200〜30秒手動設ま： 


r 大きさ•重さ 1 163(幅 )XI 00( 高さ） x 67( 奧斤き ） mm 665 g (電;也別、クオーツデート用電化含む) 

本書に記載の性能わよび外観は、都合じより予告無く変更することがあります。 

また記載の数値は当な試験条件じよるものです。 
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A モード 
I にしたぃ 

戶モード 
にしたぃ 

S モード 
にしたい 

M モード 
にしたい 

ASZ を 
解除 
したい 


► 30 5み 口' 

0 , 




pb , しフ 

I タイマ，撮影， 
をしたい 

\mm 

[客が臟 
したい 

フォーが 
エリアを 

置ぇたぃ 

7 イルム 
I 感度を確認 
したい 

l^U ス 

を巻を戻し 
たい 
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フぅか発光， 
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ゼ;>卜と 
塞出を固定 
クせたい 
































